Ссылка на оригинал 


Что было в Чернобыле: рассказ о крупнейшей 
радиационной катастрофе XX века 

Никакая страна, общество или отдельный человек не являются неуязвимыми для опасностей. Именно поэтому 
к ним нужно готовиться, чтобы нейтрализовывать их, смягчать последствия и восстанавливать разрушенное. 
Катастрофы — это не отвлечённые события, изредка возникающие в нашей общей истории. Эти разрушения 
формируют и направляют её. 

Несмотря на наши достижения, мы до сих пор мало можем повлиять на ход природных катаклизмов. 
Извержения вулканов, землетрясения, цунами неизменно напоминают человеку, сколь он мал. Хотя методы 
прогнозирования постепенно улучшаются, стихии будут ещё долго нам неподвластны. 




XX век стал веком катастроф техногенных. Неудивительно: промышленность развивалась с фантастической 
скоростью, а составляющих в сложных системах становилось всё больше и больше. Постоянно появлялись 




целые классы опасных веществ и механизмов, а на вопросы безопасности смотрели весьма равнодушно. 
Поначалу относились так и к радиации. Долгое время излучение считалось полезным. Т ак на свет появились 
столь чудесные вег , как радиоактивная зубная паста, косметика, сигареты и средство для мытья рук с 
радием. 



Я — маленький чистюля — делаю зубы ослепительно белыми и щажу зубную эмаль! 


Однако уже в конце двадцатых годов была выплачена первая компенсация за вред, нанесённый радием. 
Жертвами оказались сотрудницы, занимающиеся окраской стрелок и циферблатов светящихся часов. Так как 
кисточки теряли свою форму после нескольких мазков, то руководство советовало сотрудницам облизывать 
кисточки, чтобы избежать этого. Для развлечения они использовали радиоактивную краску в качестве 
косметики. 

Последствиями применения радия были анемия, некроз челюсти и мучительная смерть. Работницы вошли в 
историю как «радиевые девушки» (Кайшт §іг 1 §). Компания «Ипйесі ЗШез Касішт СогрогаНоп» поначалу 
отказывалась признать взаимосвязь между работой и заболеванием и распространяла слухи о том, что 
девушки больны сифилисом. Последующий судебный процесс и выплата компенсаций привели к изменению 
законодательства в сфере охраны труда. 



Одна из «радиевых девушек», погибшая в муках 


Более крупные промышленные радиационные катастрофы стали происходить с конца 50-х годов прошлого 
века, после старта использования ядерных реакторов. Крупнейшей аварией той поры стал, конечно, взрыв 
ёмкости отходов на комбинате «Маяк», оставивший после себя Восточно-Уральский радиоактивный след. 
Были и другие случаи: поломки на подводных лодках, неисправности на ядерных реакторах. Однако именно 
слово «Чернобыль» приобрело роковой оттенок, стало болью нашего мира. Если в случае с сибирской язвой 
информации было недостаточно, с аварией на Чернобыльской АЭС ситуация обратная. Вышедшая игра 
8.Т.А.Б.К.Е.К. и огромная литературная вселенная, созданная около неё, лишь усугубляют ситуацию. Авария 



обрастает мифами и легендами. Что ещё хуже, это приводит к радиофобии, имеющей вполне реальный вред. 


Чтобы придерживаться максимально нейтральной и взвешенной оценки, в качестве основных источников 
информации в тексте были использованы отчёты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
международной организации, действительно сделавшей очень многое для ликвидации последствий 
чернобыльской аварии. 


-к-к-к 


29 сентября 1966 года был принят план о введении в действие новых энергетических мощностей. Их размер 
должен был составить 11,9 гигаватт, 8 гигаватт из которых должны были вырабатывать атомные 
электростанции. В качестве реактора был выбран РБМК-юоо (Реактор Большой Мощности Канальный). 
Впервые такой тип реакторов был введён в эксплуатацию в 1973 году на Ленинградской АЭС, по плану 
являющейся главной станцией. 

Чернобыльская АЭС предназначалась для обеспечения энергией Центрального энергетического района, 
включавшего в себя 27 областей УССР и Ростовскую область РСФСР. На тот момент население этих регионов 
составляло 53 миллиона человек. Кстати, станция вначале проходила под названием Центрально-Украинской 
АЭС. 

11 декабря 1969 года была создана дирекция по строительству Чернобыльской атомной станции. 
Промплощадка находилась в 15 километрах от города Чернобыля и в ібо километрах от Киева. В мае 1970 
года трест «Южатомэнергострой» Министерства энергетики СССР начал разметку котлована для ЧАЭС. 
Строительство Припяти, города- спутника АЭС, началось параллельно. 


Несмотря на бравурные речи, строительство шло с промедлением. В апреле 1972 года было выпущено 
постановление «О ходе строительства Чернобыльской атомной электростанции», в котором отмечалось 
недостаточное использование строительной техники, задержки с выдачей документации, выполнение 
строительно- монтажных работ на низком уровне и так далее. Сложно сейчас разобраться, было ли это связано 
с реальными просчётами строителей, или же тут была виновата обычная неразбериха плановой экономики. 




Начало строительства ЧАЭС. Фотографии из архива Сергея Якунина. 


От начала строительства до запуска станции прошло семь лет напряжённого труда и сражений с бюрократией. 
14 декабря 1977 года был подписан акт о приёмке первого энергоблока ЧАЭС. 

Двуязычная красочная брошюра «Атомэнергоэкспорта» гласила: 

«На живописном берегу реки Припять сооружена первая очередь Чернобыльской атомной электростанции, 
одной из крупнейших в СССР и Европе. Чернобыльская АЭС с канальными уран- графитовыми кипящими 
реакторами мощностью по юоо МВт (электрических) является одной из серии строящихся атомных станций 
такого типа, на которых в будущем будет производиться существенная часть электроэнергии в Европейской 
части Советского Союза». В 1979 году в строй был введён второй энергоблок, в 1981 — третий, а через два года 
и последний. 

Атомный реактор не только вырабатывает энергию, он её ещё и потребляет. Пока ТВЭЛы (тепловыделяющие 
элементы, в которых и содержится ядерное топливо) находятся в активной зоне реактора, её нужно 
охлаждать водой. Какая-то часть энергии, выработанной турбинами, используется для собственных нужд 
реактора. При остановке реактора используются дополнительные источники (электросеть, другие 
энергоблоки). В случае аварии начинают работу дизель- генераторы. Но это происходит не моментально. 

После прекращения подачи пара на турбины они какое-то время вращаются по инерции. В нормативных 
документах это называется «режимом выбега». Возник вопрос: смогут ли турбины в режиме выбега 
обеспечить аварийное питание реактора? Испытания должны были провести 25 апреля, ведь в этот день 4-й 
энергоблок всё равно собирались остановить для ремонта. 

(Перед чтением рекомендуем просмотреть анимированную схему от РИА) 

Мощность реактора начали снижать в і:оо. В 14:00, согласно регламенту испытаний, была отключена САОР 
(система автономного охлаждения реактора). Однако по требованию диспетчера «Киевэнерго» вывод блока из 
работы был задержан. В результате на протяжении и часов реактор эксплуатировался на половинной 
мощности, чего явно не подразумевало испытание. 

В 23:10 была продолжена разгрузка энергоблока. 

В 00:05 тепловая мощность реактора составляла 720 мегаватт, продолжалась равномерная разгрузка. 

В 00:28 при тепловой мощности реактора около 500 мегаватт был осуществлён переход с системы локального 
регулирования мощности (ЛАР) на автоматический регулятор мощности реактора. В процессе перехода 
произошло непредусмотренное программой снижение тепловой мощности до нуля. Из-за резкого снижения 
началось так называемое «ксеноновое отравление», способствующее дальнейшему снижению мощности. Для 
её повышения из активной зоны были подняты стержни. 


В і:оо мощность стабилизирована примерно на 200 мегаваттах. 



К і:о 7 к шести имеющимся насосам системы охлаждения были подключены два резервных. Из-за 
использования такого количества насосов уровень воды в барабанах- сепараторах снижается, как и 
парообразование. Это приводит к поднятию стержней автоматической защиты. 

В 1:19 были блокированы сигналы аварийной защиты реактора по уровню воды и давлению пара в барабанах- 
сепараторах. 

В 1:23:04 начался эксперимент. Конструкция реактора была такова, что увеличение интенсивности 
парообразования приводило к росту мощности реактора, что и произошло вкупе со снижением мощности 
насосов. 

1:23:40 — был подан сигнал максимальной аварийной защиты. Однако вода в канале, в которой должен был 
перемещаться стержень- поглотитель, действовала подобно амортизирующей жидкости. Из-за этого время 
полного погружения составляло 18 секунд. 

После этого цепную реакцию проконтролировать было уже невозможно. Её мощность моментально выросла, 
увеличилось и давление пара. 

В 1:24 раздались два взрыва. Тысячетонная плита защиты, прикрывавшая активную зону, приподнялась. 
Выброс фрагментов зоны привёл к пожару. Она была разрушена частично, система охлаждения — полностью. 



Вид на четвёртый блок ЧАЭС через 14 часов после аварии 




При обрушении моментально погиб оператор насосов Валерий Ходемчук, утром от перелома позвоночника и 
ожогов в больнице скончался Владимир Шатенок, сотрудник пусконаладочного предприятия. 

Уже через 7 минут на место взрыва прибыли пожарные под руководством майора Леонида Телятникова. 
Командирами пожарных караулов были лейтенанты Виктор Кибенок и Владимир Правик. Благодаря их 
усилиям пожар не перекинулся на соседний третий блок. Лейтенантам было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Посмертно: они не думали о своих жизнях, и получили смертельные дозы радиации. 



Виктор Кибенок и Владимир Правик 


2 7 апреля началась эвакуация жителей из Припяти и десятикилометровой зоны. Общее число составило 47 
тысяч человек. Для их эвакуации были подготовлены два дизель- поезда на 1500 мест каждый, около 1200 
автобусов и 200 грузовых автомобилей. 2 мая было принято решение об эвакуации из тридцатикилометровой 
зоны, а энергоблоки АЭС были временно законсервированы. 


Разрушенный реактор по-прежнему был опасен: оттуда в атмосферу поступало содержимое активной зоны. С 
помощью воды разгорание графита предотвратить не удалось. Было принято решение о засыпке реактора. С 
2 7 апреля по іо мая было совершено более 1800 вылетов. С помощью вертолётов на четвёртый блок было 
высыпано более 5000 тонн различных сыпучих веществ: 40 тонн соединений бора, 2400 тонн свинца, 1800 
тонн песка и глины и боо тонн доломита, а также фосфат натрия и жидкие полимеры. 

Карбид бора служил поглотителем нейтронов и был призван предотвратить повторную реакцию, доломит — 
теплопоглотителем и источником двуокиси углерода, которая способствовала тушению пожара. Свинец 
экранировал излучение, как и песок с глиной, которые, как надеялись, предотвратят распространение 
радиоактивных частиц. Вначале вертолёты зависали над реактором. Но из-за высокой дозы радиации 
пришлось «бомбардировать» реактор во время полёта, что привело к дополнительному разрушению построек. 
К 9 мая графитовый пожар был потушен. 



Сброс смеси на реактор 


С мая по август 1986 года был проделан невероятный объём работы, лучше прямой цитаты его ничто не 
передаст: 

- дезактивация промплощадки, города Припяти и дорог; 

- обустройство пунктов дезактивации и специальной обработки (ПуСО); 

- строительство временных могильников низкоактивных отходов; 


- возведение новой стройбазы; 

- сооружение жилищного посёлка; 

- строительство водогона и газопровода к посёлку; 

- строительство базы отдела рабочего снабжения; 

- обустройство берегового дренажа вдоль реки Припяти; 

- обустройство вертикального скважинного дренажа вдоль пруда- охладителя; 

- строительство сооружений для очищения дренажных и канализационных вод; 

- консервация главного корпуса; 

- консервация завала; 

- закрытие реакторного отделения блока № 4; 

- пуск двух бетонных заводов; 

- бетонирование территории и площадок; 

- бетонирование каскадных стен; 

- монтаж и бетонирование защитной стены по оси 51; 

- достройка кровли; 

- достройка системы вентиляции и очищения газов внутреннего объёма; 

- бетонирование защитных стен; 

- закрытие машзала; 

- возведение разделительной стены между 3-м и 4-м блоками; 

- отделение зданий I очереди от зданий II очереди; 

- подготовка энергоблоков к зиме 1986—1987 гг.; 

- подготовка энергоблоков №і и №2 к пуску. 



Ликвидаторы моют стены домов в Припяти 


Одновременно началась подготовка к возведению объекта «Укрытие», более известному как «саркофаг». 
Четвёртый блок реактора нужно было изолировать, ведь все барьеры безопасности были уничтожены. 
Необходимо было ограничить дальнейшее распространение радиоактивных веществ из реактора. Всё в этой 
аварии было уникальным: ни одна страна не обладала опытом ликвидации подобных последствий. Было 
представлено 18 различных проектов. Однако из-за необходимости максимально ускорить время постройки 
при возведении объекта решили использовать устоявшие конструкции. 



Г р узовики с бетоном ждут своей очереди 


Саркофаг был возведён в кратчайшие сроки, за 206 дней. В строительстве приняли участие почти 90 тысяч 
человек. 



Г отовый саркофаг 


К сожалению, хотя возможность распространения радиоактивных веществ и была приостановлена, устранить 
опасность до конца не удалось. Во-первых, до сих пор исследовано лишь 6о% территории энергоблока. Во 
многие места просто невозможно попасть из-за высокого радиационного фона, и полный контроль состояния 
объекта невозможен. Во-вторых, вода, поступающая в реактор (источником являются атмосферные осадки и 
конденсат), может приводить к неконтролируемому переносу радиоактивных веществ и негативному 


воздействию на сооружение. В-третьих, процесс разрушения продолжается, и выяснить срок службы объекта 
не представляется возможным. 

Андрей Савин, главный инженер объекта «Укрытие»: 

«Самые слабые места объекта — вентиляционная труба и так называемые балки Б-і и Б-2, которые 
поддерживают кровлю, они укреплялись в конце до-х годов. В 2004-2008 годах проводились работы по 
укреплению большинства строительных конструкций объекта «Укрытие», и сегодня вероятность их 
обрушения существенно уменьшена. Но это, конечно, временные меры. Считается, что их хватит на 
15 лет — до 2023 года. Процессы коррозии, влияния окружающей среды нельзя остановитъ. На 
сегодняшний день вероятность обрушения объекта « Укрытие » чуть выше, чем на новых атомных 
станциях». 

Уже после распада СССР, в 2006-мгоду, началось строительство нового саркофага (или конфайнмента). Его 
обеспечивает Чернобыльский фонд «Укрытие», получающий финансирование от Европейского Союза, США, 
РФ и Украины. Ожидается, что постройка будет завершена в 2017-м году. Срок эксплуатации составляет юо 
лет. 



Практически сразу после происшествия в СССР была создана комиссия для расследования причин аварии. Её 
возглавил академик Валерий Легасов. МАГАТЭ также создало свою группу, Ш8АС. Отчёт «Ш8АС-1», 
основывающийся на первой версии советских данных, главной причиной аварии называл действия персонала: 

«Основным мотивом поведения персонала было стремление быстрее закончитъ испытания. Нарушение 
установленного порядка при подготовке и проведении испытаний, нарушение самой программы 
испытаний, небрежность в управлении реакторной установкой свидетельствуют о недостаточном 


понимании персоналом особенностей протекания технологических процессов в ядерном реакторе и о 
потере им чувства опасности. 

Разработчики реакторной установки не предусмотрели создания защитных систем безопасности, 
способных предотвратитъ аварию при имевшем место наборе преднамеренных отключений 
технических средств защиты и нарушений регламента эксплуатации, так как считали такое 
сочетание событий невозможным. 

Таким образом, первопричиной аварии явилось крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и 
режима эксплуатации, допущенных персоналом энергоблока. Катастрофические размеры авария 
приобрела в связи с тем, что реактор был приведён персоналом в такое нерегламентное состояние, в 
котором существенно усилилось влияние положительного коэффициента реактивности нарост 
мощности». 

Через два года после аварии Валерий Легасов был найден у себя дома повешенным. Рядом с ним лежали 
аудиокассеты с его версией произошедшего. 

В 1993-м году Международной консультативной группой по ядерной безопасности был выпущен новый 
доклад, «Ш8АС-7». Действительно, первый доклад был представлен Легасовым в августе 1986 года, всего 
лишь через несколько месяцев после аварии. Действия операторов, раскритикованные в советском докладе, 
были проанализированы, и, как правило, были сочтены не ошибками, но нарушениями «культуры 
безопасности». В обновлённой версии значительное внимание уделяется конструкции реактора РБМК. 
Оказывается, в 1975-м году на Ленинградской АЭС на реакторе РБМК произошла авария с выбросом 
радиоактивных веществ, однако опыт этого происшествия не был учтён. В «Ш8АС-7» описано огромное 
количество технических и иных проблем, поэтому мы постараемся собрать небольшое резюме. 

В реакторах на тепловых нейтронах для уменьшения кинетической энергии нейтронов используются 
замедлители. При этом увеличивается вероятность того, что нейтрон будет поглощён топливом в активной 
зоне, а также скорость течения реакции. Чтобы уменьшить скорость, используются поглотители нейтронов. 
Управляющие стержни изготовлены именно из них. Графит (который потом долго тушили) — замедлитель, 
вода одновременно является и замедлителем, и поглотителем. Водяной пар плохо поглощает нейтроны, но 
хорошо замедляет. Основную роль в РБМК играет графитовое ядро. В жидком виде вода почти не влияет на 
скорость реакции. По мере её превращения в пар она начинает слабо поглощать нейтроны, при этом 
продолжая их замедлять, что ведёт к ускорению реакции. В РБМК пар образуется непосредственно в каналах 
реактора. Если же в реакторе баланс сдвинут в сторону увеличенного парообразования, то реактор начинает 
увеличивать свою мощность. Образуется ещё больше пара, разогрев идёт дальше. Для контроля над 
реактором используются управляющие стержни (из карбида бора), однако для повышения скорости отклика 
на стержни- поглотители были добавлены графитовые законцовки. При подъёме стержня это способствует 
разогреву наиболее холодной нижней части зоны: там появляется дополнительный графитовый замедлитель. 
В последние моменты перед катастрофой стержни были выдвинуты до упора (с оконцовками), а когда их 
задвинули обратно, то вышедшая из-под контроля реакция была резко ускорена. Перегретая вода вскипела и 
перестала поглощать нейтроны, что и привело к рывку мощности. 

11 октября 1991 года на втором энергоблоке произошёл пожар с утечкой масла и водорода в помещение 
машинного зала. Причиной явилось короткое замыкание. Второй блок был закрыт, а 29 октября 1991 года 
было принято постановление Верховной Рады Украины “О неотложных мерах в связи с выводом из 
эксплуатации Чернобыльской АЭС” №.72б-ХП, предписывающее закрыть два других блока. В 1993-м году 
мораторий был снят, однако в 1995-м году к этому решению вернулись вновь. 15 декабря 2000 года реактор 
третьего энергоблока был остановлен. 


После аварии в больницы Москвы и Киева попали 237 человек с признаками острой лучевой болезни (ОЛБ). 
Позднее диагноз подтвердился у 134 из них. Это были пожарные и сотрудники станции. Основной причиной 
смерти являлись ожоги от бета-излучения, составляющие до 50% поверхности тела. Через 25 лет после 
аварии, к концу 2010 года, по разным причинам погибли ещё 25 человек, перенёсших ОЛБ, и 17 человек из 
тех, у кого этот диагноз не был подтверждён. Двое умерли от лейкоза, трое — от миелодиспластического 
синдрома. Остальные скончались от причин, обычных для лиц их возраста. У перенёсших ОЛБ был 
подтверждён рост случаев развития катаракты и числа гематологических злокачественных заболеваний. 

Однако когда речь заходит о малых дозах, то оценить влияние радиационного излучения становится 
значительно труднее. Канцерогенез по-прежнему остаётся не до конца изученным явлением. Механизм же 
радиационного канцерогенеза ещё более неясен. Теоретически, население всего Северного полушария 
получило некую дозу. Однако это не привело к резкому увеличению числа смертей, как бы ни хотели этого 
«зелёные», радостно перемножающие миллионное население на низкие дозы. Важно отметить, что слухи о 
том, что в 90-е все ликвидаторы заболели раком лёгких и так далее, не являются состоятельными. Все 
солидные раки (это опухоли нервной ткани, печени и прочего) имеют латентный период в десятки лет. 
Поэтому всегда необходимо использовать новейшие эпидемиологические данные. 

Для возможности проведения ретроспективного анализа был создан Всесоюзный распределённый регистр 
(ВРР), позднее преобразованный в Национальный рад иационно- эпидемиологический регистр (НРЭР). 
Согласно данным 2011-го года, в его базе находятся 701 397 человек, подвергнувшихся радиационному 
излучению и пострадавших от радиационного воздействия после аварии на ЧАЭС. 
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Распределение зарегистрированных в НРЭР лиц по группам первичного учёта, доклад «25 лет чернобыльской аварии» 

В основном при оценке воздействия чернобыльской аварии обсуждаются следующие проблемы: рак 
щитовидной железы, заболеваемость лейкемией, заболеваемость солидными формами рака, потенциальная 
связь неонкологической заболеваемости с радиационным воздействием. 

Среди ликвидаторов не выявлено достоверного увеличения числа заболеваний раком щитовидной железы. 
Вероятно, это связано с отсутствием данных по дозам внутреннего излучения. Однако у ликвидаторов чаще 
регистрируются случаи лейкоза, а число солидных раков на 15-20% процентов выше, чем в контрольной 
группе. 

Одним из явных и доказанных последствий аварии является увеличение случаев заболевания раком 
щитовидной железы среди населения. Йодная профилактика проводилась лишь для некоторой его части. 
Заболеваемость лейкозами у жителей загрязнённых районов Брянской области согласуется с данными по 
остальной территории, а также уровнем заболеваний по РФ в целом. Хотя показатели заболеваемости 
солидными раками для проживающих в загрязнённых районах и превышают данные по всей области, дозовая 
зависимость не выявлена. 

Связь же между неонкологическими заболеваниями и дозой выявить всегда очень сложно, так как в силу 
вступают самые разные факторы. Например, следует учитывать и так называемый скрининг- эффект: 
зачастую рост заболеваемости в какой-то определённой группе связан с более тщательным проведением 
анализов. Учитывая углублённость диспансеризации в Брянской и Калужской областях, исследователи 
делают вывод, что никаких серьёзных отличий в заболеваемости жителей четырёх загрязнённых областей 
нет. 

Повышенная заболеваемость ликвидаторов обусловлена, во-первых, интенсивностью их мед обслуживания, а 
во-вторых, психологическими причинами. Как сказано в докладе Чернобыльского форума по вопросам 
здоровья, «наиболее серьёзной проблемой общественного здравоохранения, вызванной аварией, на 
сегодняшний день представляются её последствия для психического здоровья». 

Ещё одним мифом является тотальная гибель и мутации животных и растений около Чернобыля. Наибольшие 
опасения вызывал радиоактивный йод, однако у него крайне небольшой период полураспада, и к настоящему 
моменту он уже не представляет угрозы, хотя и сыграл свою роль в возникновении раков щитовидной железы. 
Основной проблемой являются цезий и стронций, период полураспада которых превышает 30 лет. Однако по 
прошествии десятилетий и эти концентрации постепенно снижаются и достигают безопасных уровней. Более 
того, запрет промышленной и сельскохозяйственной деятельности в зоне отчуждения привёл к образованию 
«уникального источника разнообразия». 
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Огромную роль в происходящем после катастрофы сыграл следующий момент: она произошла в эпоху 
гласности. Благодаря этому информация поступала от ведомств к ведомствам и от ведомств к населению 


гораздо свободнее, нежели раньше. Так, Кыштымская авария, произошедшая за 29 лет до Чернобыля и 
затронувшая жизни 200 тысяч человек, была засекречена, а СССР подтвердил информацию о ней лишь в 
1989-м году. 

В докладе Научного комитета по действию атомной радиации отмечается: «СССР представил исчерпывающую 
и очень чёткую информацию о пострадавших в Чернобыле... Комитет считает, что он в долгу перед авторами 
отчёта за их готовность поделиться опытом, и желает особо отметить их профессиональное мастерство и 
человеческое сострадание, проявленные в связи со столь трагическими событиями». Такая обстановка 
поспособствовала появлению сотен книг с воспоминаниями очевидцев. 

Практически все исследователи, как зарубежные, так и отечественные, соглашаются с тем, что мероприятия 
по защите населения были проведены на очень высоком уровне. Проблемы с ликвидацией последствий аварии 
на АЭС в основном связаны с уникальностью ситуации. Скажем, посланные на помощь японские роботы 
моментально вышли из строя: микросхемы не выдерживали уровня радиационного излучения. Опыта по 
ликвидации катастрофы такого рода не было ни у кого в мире. 

Сейчас уже очень сложно разобраться во всех свидетельствах о скрытии информации. Безусловно, 
неповоротливая советская машина оставалась ей даже в конце 8о-х. Однако вряд ли, учитывая все минусы 
советского строя, аварию можно было бы ликвидировать быстрее. Беспримерное мужество ликвидаторов, 
которые сознательно шли на мучительную смерть, предотвратило гибель тысяч других людей. Важно, что из 
случившегося были извлечены уроки: изменены радиационные нормы, существенно переработаны стандарты 
безопасности и режимы эксплуатации для уже использующихся реакторов РБМК. 

Случившееся серьёзно отбросило ядерную энергетику назад. Строительство новых станций по всему СССР 
было заморожено, то же самое случилось и в Европе. Огромную роль в этом сыграли «экологические» 
движения. Даже можно подумать, что какая-то злая рука направляла активистов, желая сделать страны 
Европы зависимыми от поставок углеводородов. 

Следует осознавать, что для РФ любые акции «зелёных» будут весьма неприятны. Российская атомная сфера 
по большей части избежала проблем 90-х, присущих другим наукоёмким отраслям. Наши специалисты будут 
строить реакторы в Индии, Бангладеш, Вьетнаме. С Китаем подписан меморандум о строительстве плавучих 
АЭС, а участию в строительстве АЭС в Финляндии не помешал даже украинский кризис. 

Строительство атомных станций в других странах увеличивает их зависимость от Российской Федерации. Не 
все государства располагают столь опытными инженерами. Даже если какая-то страна пытается уйти из-под 
контроля, то это не всегда получается. Когда сотрудники Южно-У краинской АЭС попытались перейти на 
американское топливо, это обошлось им в несколько сотен миллионов долларов. Причина — брак ТВЭЛов 
компании «ѴѴезІіщДюизе». 

Возведение станций по всему миру, умелая нейтрализация зелёных и многолетние контракты, которые 
невозможно заменить, — ещё одна сфера влияния, неизбежно нужная России. Мы справились с бедой 
Чернобыля. А если не хватит урановой руды, то в дальнейшем и этот вопрос будет неизбежно решён. 



Также читайте: Вспышка в Свердловске: как боевой штамм сибирской язвы вырвался на свободу 


Несмотря на то, что эта премиум-статья размещена бесплатно на Ргетіит | Виззіап , мы просим 
вас приобретать подписку. Или просто поблагодарите редакцию: 





